JOZEF LOUIS 


były Radca miejski, Prezydujący w kongregacyl kupieckiej, 
i Sędzia pokoju w Krakowie, 
po wieloletniéj chorobie, opatrzony ŚŚ, Sakramentami, zmarł w Wieliczce 
dnia 30 Czerwca 1872 r. 
Wyprowadzenie zwłok i żałobne nabożeństwo odbędzie się w Wieliczce d. 2 Lipca o godz. Y rano, 


poczem zwłoki do grobu rodzinnego na cmentarzu krakowskim przewiezione zostaną; 0 czem dzieci 
zmarlego Krewnych i Przyjaciół zawiadamiają. 


W Drukarni ,CZASU“ w Krakowie. 


